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1953 


Drudcsadie 1244 


Antrag 

der Abgeordneten Jacobi, Dr. Willeke, Sdiwann, 
Dr. Gille, Dr. Schranz und Genossen 

Der Bundestag wolle besdiließen: 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Verlängerung 

der Geltungsdauer des Energienotgesetzes 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Die Geltungsdauer des Gesetzes über Not- 
maßnahmen auf dem Gebiet der Elektrizi- 
täts- und Gasversorgung (Energienotgeserz) 
vom 10. Juni 1949 (WiGBl. S. 87) in der 
Fassung des Gesetzes über die Verlängerung 
der Geltungsdauer des Gesetzes über Not- 
maßnahmen auf dem Gebiet der Elektrizitäts- 
und Gasversorgung (Energienotgesetz) vom 
7. Juni 1950 (Bundesgesetzbl. S. 204)/ 29. März 
1951 (Bundesgesetzbl. I S. 224)/ 5. April 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 227) / 28. März 1953 
(Bundesgesetzbl. I S. 89) wird bis zum 31. März 
1957 verlängert. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1955 in Kraft. 
Bonn, den 7. März 1955 

Jacobi Dr, Willeke Schwann 

Dr. Deist Dr, von Buchka Stahl 

Dr. Kreyssig Dr. Czaja 

Kurlbaum Dr, Dollinger Dr, Gille 

Lange (Essen) Etzenbadi 

Dr. Schöne Höcherl Dr. Schranz 

Dr. Jaeger 
Kühlthau 
Dr. Leiske 
Sdiütz 
Dr. Storni 
Strauß 
Stücklen 
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